LEON CERCHA 


obywatel m. Krakowa 
przeżywszy lat 77, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony $w. Sakra- 


mentami, zmarł dnia 23 Grudnia 1893 r. 


W smutku pogrążeni synowie i rodzina zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożna 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedziałek d. 25 Grudnia b. r. 


o godzinie 5 popołudniu z domu przedpogrzebowego na cmentarzu wprost na miejsce 


Bi wiecznego spoczynku. 
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